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Tafel 1 


Schraubenzieher 


u 


Schraubenzieher 


1. 
2. 
3. 


9. 


13-038-0001-3 
13-038-0002-1 
13-038-0004-6 
13-038-0005-4 
13-038-0007-0 
13-038-0008-7 
13-038-0009-5 
13-038-0502-6 


13-038-0503-4 


13-038-0507-5 
13-038-0576-6 


Schraubenzieher 

Schraubenzieher, kpl. 
Winkelschraubenzieher 0,55 mm 
Winkelschraubenzieher 0,45 mm 
Schraubenzieher 0,45 mm 
Winkelschraubenzieher 0,55 mm 
Klemmfederschraubenzieher 0,3 mm 


Schlitzmutterschlüssel mit 
Schraubenzieher 0,6 mm 


Schlitzmutterschlüssel mit 
Schraubenzieher 0,4 mm 


Schlüssel 
Schlüssel 


Tafel 


Sechskant — Steckschlüssel Tafel 2 


Sechskant-Steckschlüssel Tafel 2 


1. 13-038-0504-2 Steckschlüssel 


2. 13-038-0508-3 Sechskant-Steckschlissel mit 
Schraubenzieher 0,8x8 mm 


3. 13-038-0512-2 Sechskant-Steckschlüssel mit Schrauben- 
zieher 0,4x5,5 mm 


4. 13-038-0513-0 Sechskantschlüssel 4,5 mm 

= 13-038-0514-7 Sechskantschlüssel 5 mm 

-  13-038-0515-5 Sechskantschlüssel 5,5 mm 

_ 13-038-0517-1 Sechskantschlüssel 4 mm 

_ 13-038-0518-8 Sechskantschlüssel 7 mm 

_ 13-038-0519-6 Sechskantschlüssel 8 mm 

_ 13-038-0520-2 Sechskantschlüssel 9 mm 

- 13-038-0522-7 Sechskantschlüssel 11 mm 

5. 13-038-0523-5 Sechskant-Steckschlüssel 5,5x5,5 mm 
_ 13-038-0524-3 Sechskant-Steckschlüssel 7x7 mm 
_ 13-038-0525-17 Sechskant-Steckschlüssel 8x8 mm 
6. 13-038-0528-4 Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm 


7. 13-038-0531-5 Sechskant-Steckschlüssel 6 mm 
mit Gelenknopf 


_ 13-038-0532-3 Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm 
mit Gelenkkopf 

8. 13-038-0533-1 Sechskant-Steckschlüssel 
für auswechselbare Einsätze 

9. 13-038-0534-8 Sechskant-Steckschlüssel 
für auswechselbare Einsätze 


10. 13-038-0535-6 Einsätze zu Sechskant-Steckschlüssel 
13-038-0533-1 und 13-038-0534—-8 


Schlüssel Tafel 3 


Schlüssel 


Tafel 3 


1. 


13-038-0538-0 


13-038-0539-7 
13-038-0544—4 
13-038-0545-2 
13-038-0548-5 
13-038-0557-3 
13-038-0551-6 
13-038-0552-4 
13-038-0553-2 
13-038-0559-8 
13-038-0560-4 
13-038-0581-3 
13-038-0582-1 
05-476-0081-5 


Einmaulschlüssel 10 mm 
Einmaulschlüssel 17 mm 
Doppelmaulschlüssel 5,5x7 mm 
Doppelmaulschlüssel 3,5x6 mm 
Doppelmaulschlüssel 5,5x8 mm 
Doppelmaulschlüssel 4,5x5,5 mm 
Schraubenschlüssel 4x5,5 mm 
Schraubenschlüssel 4x6 mm 
Schraubenschlüssel 5,5 mm 
Schraubenschlüssel 6x6 mm 
Schraubenschlüssel 5,5x8 mm 


Sechskant-Stiftschlüssel 2 mm 


Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm 
Sechskant-Stiftschlüssel 1,6 mm 


415-202-000/100 Maulschlüssel 


Tafel 4 


Richteisen 


- 10 - 


Richteisen 


1. 


13-038-1001-5 
13-038-1002-3 
13-038-1004-8 
13-038-1010-3 
13-038-1011-1 
13-038-1018-5 
13-038-1027-3 
13-038-1028-1 
13-038-1035-3 
13-038-1037-8 
13-038-1057-0 
13-038-1058-7 


Richteisen 
Richteisen 
Richteisen 
Richteisen 
Richteisen 
Richteisen 
Richteisen 


0,4 
0,5 
1,7 
1,2 
5,1 
2,1 
4,1 mm 


Richteisen 2,2 mm 


Richteisen 
Richteisen 
Richteisen 


1,3x1,3 
| 
1,1x1,2 


Richteisen 2,2x2,2 
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mm 
mm 
mm 


Richteisen, Zangen Tafel 5 
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Richteisen, Zangen 


1. 
2. 
3. 
4. 


9. 
10. 


13-038-1062-6 
13-038-1063-4 
13-038-1085-1 
13-038-1090-7 
13-038-1108-1 
13-038-1110-4 
13-038-1111-2 
13-038-2001-7 
13-038-2007-4 
13-038-2009-0 


Typenrichteisen, rechts 
Typenrichteisen, links 
Richteisen 4,5 mm 
Richteisen 1,5 mm 
Richtelsen 1,4x1,4 mm 
Richteisen 0,5 mm 
Richteisen 3,8 mm 
Dreifingerzange 0,8 - 1 mm 
Richtzange 

Dreirollenzange 
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Tafel 5 


Achsen, Adapter Tafel 6 
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Achsen, Adapter 


Tafel 6 


1. 
2. 
3. 
u. 


05-550-2028-4 
05-550-2038-0 
13-038-3006-8 
13-038-3012-3 
00-626-4001-3 
13-038-4004-5 
13-038-4010-0 
13-038-4803-6 


Hilfsachse 

Hiltsachse 

Adapter 5x = 1 Satz 
Plattenadapter, flexibel 
Fettkolbenpresse 
Hilfsachse 

Hilfsachse (Werkzeughalter) 
Halter (Griff) 
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Einstellehren Tafel 7 
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Einstellehren 


Tafel 7 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


13-038-5001-4 
13-038-5002-2 
13-038-5033-6 
13-038-5Q049-8 
13-038-5054-5 


Einstellehre für Rutschkupplung 
Einstellehre für Rutschkupplung 
Kartenprüflehre 

Einstellehre 

Montagehilfslehre für Druckkopf 1156 
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Tafel 8 


Hakenschlüdsel, Klebevorricntung 
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Hakenschlüssel Tafel 8 


1. 13-038-6004-0 Hohlfräsersatz 15252, 353;455 
und 6 mm Fräser 

2. 00-610-6171-2 Hakenschüssel 

3. 13-038-7001-8 Richtklotz 


4. 13-038-8025-3 Klebevorrichtung 
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Montage — Werkzeuge I. 
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Rontage-Werkzeuge 


Tafel 9 


1. 


13-038-8040-5 
13-038-8041-9 
13-038-8042-1 
13-038-8043-8 
13-038-8044-6 
13-038-8047-0 
13-038-9014-2 
06-476-0080-3 


Montagehülse für Dichtungsringe 
Montagehülse für Dichtungsringe 
Federhaken 

Federhaken 

Kurzschlußstecker 

Locher für Konteneinzug 561 
Sägeblatt 


-Plattenzieher 476/478 
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Tafel 10 


Adapter 


| 


il 


995 


Adapter Tafel 10 


1. 06-910-0560-6 Plattenadapter 50-078 (1156) 

- 06-910-0700-5 Netzteiladapter 50-091 (1154) 

2. 10-910-0030-2 Adapter 50-47 (478) 

3. 10-910-0040-7 Adapter 50-48 (478) 

_ 12-910-1100-0 Plattenadapter 90 polig 454-010 

- 12-910-1130-6 Aufnahme für Tacho-Generator 454-013 

_ 12-910-2100-0 Steckerzwischenstück 454-028 

-—  24-910-2070-2 Adapter für Journalrollenabschl. 454-039 
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Tafel 11 


Lastnachbildung, Fang-Flip-Flop 
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Lastnachbildung, Fang-Flip-Flop Tafel 11 


1. 12-910-0470-0 Impulsprüfstift KME 20 (1156) 

_ 22-910-1330-0 L-O Stift TTL 50-103 (1154) 

2. 12-910-0650-1 Lastnachbildung (Baureihe) 
3. 30-910-0260-3 Fang-Flip-Flop (476/478) 
- 30-921-9507-4 Ansteuerkarte 454-011 
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Tafel 12 


30-920-4200-7 Rinitester 
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30-920-4200-7 Minitester 
EAA 381, 382-385, ETR,BFA 1720 Tafel 13 


00-993-5115-5 Kabel für Lampenprüfgerät 


„. Polar 2RpRKRP] 0 © 
382-385 Q DD. © 
O \ MINITESTER 
50-108-007 
- 39-920 -4200-7 


% Ay 
(0 
0-920-9000-56 Anzeigegerät (1156 


30-910-1070-8 Lampenanzeigegerät 454-009 
30-921-6500-0 Ansteuergerät 454-038 
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Gesamttelleverzeichnis 


Bestell-Nr. Tafel Lfd.- 
IEENEERONEEBED EHEN EENENEVEREERVEE PER RENSEISE NENNE EBENEN SEHEN IE EISE-E/ENEEENBIEEREENPEINEERDERGERNN 1 :) SEE 


13-038-0001-3 
13-038-0002-1 
13-038-0004-6 
13-038-0005-4 
13-038-0007-0 
13-038-0008-7 
13-038-0009-5 
13-038-0502-6 
13-038-0503-4 
13-038-0507-5 
13-038-0508-3 
13-038-0512-2 
13-038-0513-0 
13-038-0514-7 
13-038-0515-5 
13-038-0517-1 
13-038-0518-8 
13-038-0519-6 
13-038-0520-2 
13-038-0522-7 
13-038-0523-5 
13-038-0524-3 
13-038-0525-1 
13-038-0528-4 
13-038-0531-5 
13-038-0532-3 
13-038-0533-1 
13-038-0534-8 
13-038-0535-6 
13-038-0538-0 
13-038-0539-7 
13-038-0544-4 
13-038-0545-2 
13-038-0548-5 
13-038-0551-6 
13-038-0552-6 
13-038-0553-2 
13-038-0557-3 
13-038-0559-8 
13-038-0560-4 
13-038-0576-6 
13-038-0581-3 
13-038-0582-1 
13-038-1001-5 
13-038-1002-3 
13-038-1004-8 
13-038-1010-3 
13-038-1011-1 
13-038-1018-5 
13-038-1027-3 
13-038-1028-1 


Schraubenzlieher 
Schraubenzieher, kpl. 
Winkelschraubenzlieher 0,5 mm 
Winkelschraubenzieher 0,45 mm 
Schraubenzleher 0,45 mm 
Winkelschraubenzleher 0,55 mm 
Klemmfederschraubenzieher 0,3 mm 
Schlitzmutterschlüssel 0,6 mm 
Schlitzmutterschlüssel 0,4 mm 
Schüssel 
Sechskantsteckschlüssel 0,8x8 mm 
Sechskantsteckschlüssel 0,4x5,5 mm 
Sechskantschlüssel 4,5 mm 
Sechskantschlüssel 5 mm 
Sechskantschlüssel 5,5 mm 
Sechskantschlüssel 4 mm 
Sechskantschlüssel 7 mm 
Sechskantschlüssel 8 mm 
Sechskantschlüssel 9 mm 
Sechskantschlüssel 117 mm 
Sechskantsteckschlüssel 5,5x5,5 mm 
Sechskantsteckschlüssel 7x7 mm 
Sechskantsteckschlüssel 8x8 mm 
Sechskantsteckschlüssel 5,5 mm 
Sechskantsteckschlüssel 6 mm 
Sechskantsteckschlüssel 5,5 mm 
Steckschlüssel für Einsätze 
Steckschlüssel für Einsätze 
auswechselbare Einsätze 
Einmaulschlüssel 10 mm 
Einmaulschlüssel 11 mm 
Doppelmaulschlüssel 5,5x7 mm 
BDoppelmaulschlüssel 3,5x6 mm 
Doppelmaulschlüssel 5,5x8 mm 
Schraubenschlüssel 4x5,5 mm 
Schraubenschlüssel 4x6 mm 
Schraubenschlüssel 5,5 mm 
Doppelmaulschlüssel 4,5x5,5 
Schraubenschlüssel 6x6 mm 
Schraubenschlüssel 5,5x8 mm 
Schlüssel 
Sechskant-Stiftschlüssel 2 mm 
Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm 
Richteisen 0,4 mm 

Richteisen 0,5 mm 


Richteisen 1,1 mm 
Richteisen 1,2 mm 
Richteisen 5,1 mm 
Richteisen 2,1 mm 
Richteisen 4,171 mm 
Richteisen 2,2 mm 
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Bestell-Nr. 


13-038-1035-3 
13-038-1037-8 
13-038-1057-0 
13-038-1058-7 
13-038-1062-6 
13-038-1063-4 
13-038-1085-1 
13-038-1090-7 
13-038-1108-1 
13-038-1110-4 
13-038-1111-2 
13-038-2001-7 
13-038-2002-5 
13-038-2007-4 
13-038-2009-0 
13-038-2028-4 
13-038-2038-0 
13-038-3006-8 
13-038-3012-3 
13-038-4001-3 
13-038-4004-5 
13-038-4010-0 
13-038-4803-6 
13-038-5001-4 
13-038-5002-2 
13-038-5033-6 
13-038-5049-8 
13-038-5054-5 


13-038-6004-0 
13-038-7001-8 
13-038-8025-3 
13-038-8040-5 
13-038-8041-9 
13-038-8042-1 
13-038-8043-8 
13-038-8044-6 
13-038-8047-0 
13-038-9014-2 
00-6 10-6171-2 
00-993-5115-5 
05-476-0081-5 


Richtelsen 1,3x1,3 mm 
Richteisen 1,1x1,1 mm 
Richtelsen 1,1x1,2 mm 
Richteisen 2,2x2,2 mm 
Typenrichtelsen, rechts 
Typenrichtelsen, links 
Richteisen 4,5 mm 

Richtelsen 1,5 mm 

Richteisen 1,4x1,4 mm 
Richteilsen 0,5 mm 

Richteisen 3,8 mm 
Oreifingerzange 0,8-1 mm 
Dreifingerzange 0,8-1 mm 
Richtzange 

Dreirollenzange 

Hilfsachse 

Hilfsachse 

Adapter 5x = 1 Satz (415-425) 
Plattenadapter, flexibel 
Fettkolbenpresse 

Hilfsachse 

Hilfsachse (Werkzeughalter) 
Halter (Griff) 

Einstellehre für Rutschkupplung 
Einstellehre für Rutschkupplung 
Kartenprüflehre 

Einstellehre 

Montagehilfslehre für Druck- 
kopf 1156 

Hohlfräsersatz 

Richtklotz 

Klebevorrichtung 

Montagehülse für Dichtungsringe 
Montagehülse für Dichtungsringe 
Federhaken 

Federhaken 

Kurzschlußstecker 

Locher für Konteneinzug 561 
Sägeblatt 

Hakenschlüssel 

Kabel für Minitester 
Sechskantstiftschlüssel 1,6 mm 


415-202-000/100 Maulschlüssel 


06-476-0080-3 
06-910-0560-6 
06-910-0700-5 
1710-910-0030-2 
10-910-0040-7 
12-910-0470-0 
12-910-0650-1 
12-910-1100-0 
12-910-1130-6 


12-910-2100-0 
22-910-1330-0 


Plattenzieher 

Plattenadapter 50-078 (1156) 
Netzteiladapter 50-091 
Adapter 50-47 (478) 

Adapter 50-48 (478) 
Impulsprüfstift KME 20 
Lastnachbildung (EFA) 
Plattenadapter 90 polig 454-010 
Aufnahme für Tachogenerator 
454-013 

Steckerzwischenstück 454-028 
L-0-Stift TTL 50-103 
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Bestell-Nr. Tafel Lfd. 


Nr. 

24-910-2070-2 Adapter für Journalrollenabschl. 10 _ 
454-039 | 

30-910-0260-3 Fang-Flip-Flop 478 11 3 
30-910-1070-8 Lampenanzeilgegerät 454-009 13 _ 
30-920-1100-0 Anzeigegerät 478-001 12 _ 
30-920-4200-7 Minitester (EFA-ETR-1720) 13 - 
30-920-9000-6 Anzeigegerät 1156 13 _ 
30-921-6500-0 Ansteuergerät 454-038 13 = 
30-921-9501-4 Ansteuerkarte 454-011 11 - 
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